
LES ROSES. 




ROSA TURBINATA. 

R. Caljcis tubo turbinato, medio constado , basi pedunculisque 
glanduloso hispidis; foliolis ovatis simpliciter serrcitis subtus-discolo- 
ribus pubescentibus ; petiolis vil/osis; ramulis floriferis inermibus; acu¬ 
léis caulinis sparsis. Rau, En. Ros. p. 48- Ait. Kew. 2, p. 206. 
Willd. Sp. ioy3. Ejusd En. Plant. h. Ber. p. 545. DC. Fl. 

franc. ecl. 3, n° 3^03. 

R. (yCampanulata.^j Ehrh. Beitr. 6 , p. 97 . 

R. ( Franeofurtana.) Gm. Fl. Bad. 2, p. 4°^- Moench ,Elausv. 

5, p. 24* 

R. (Franeofurtensis. ^ Desf. Cat. 175 . 


LE ROS1ER DE FRANCFORT. 

DESCRIPTION. 

Arbrisseau qui s’éléve en buisson á la hauteur de cinq á 
six pieds. Les branebes de Fannée sont glaucescentes et pres- 
que glabres : les rameaux adultes sont munis d’un assez 
grand nombre d’aiguillons épars, inégaux, trés-rapprochés 
sur le vieux bois, les uns droits, les autres recourbés. Les ra- 
meaux floriféres sont absolument glabres. Les feuilles se com- 
posent de cinq folióles ovales un peu aigués, vertes en-dessus, 
tomenteuses en-dessous, simplement dentées. Elles sont por¬ 
tees par des pétioles velus, ayant á leur base deux stipules 
bifides un peu glanduleuses. Les fleurs, qui répandent une 
odeur douce assez agréable, sont tantót solitaires, tantót 
disposées par deux ou par trois á Pextrémité des rameaux : 
ell es forment par leur reunión une espéce de corymbe. Les 
pédicelles sont hérissés, dans leur jeunesse, de poils roides, 
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